Mgr inż. STANISŁAW 


BRONOWSKI 


NAJUKOCHANSZY MAZ, OJCIEC, DZIADEK I BRAT 


przezywszy lat 73, po dlugiej i ciezkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 30 kwietnia 1982 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w czwartek 6 maja 1982 r. 
o godzinie 11.00 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, DZIECI, WNUKI, RODZEŃSTWO I RODZINA 


